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ErMtzung T verdoppelt, so kann dabei v unverandert bleiben; dann steigt p auf das Doppelte. Es kann auch p unverandert bleiben, dann muB, wenn T verdoppeit werden soil, auch v verdoppelt werden. Die Warmemengen in beiden Fallen sind verschieden (cv und c,), iiberliaupt entspricht der gleichen Temperaturanderung in jedem be-sonderen Falle, je nach der dabei eintretenden Volumenanderung (oder Druckanderung), eine andere Warmemenge.
Umgekehrt ist im allgemeinen mit jeder Zustandsanderung (d. h. Anderung von Druck, Volumen und Temperatur) ein Zugang oder Abgang von Warme verbunden. Die Temperaturanderung all ein be-sagt aber bei den Gasen, im vollen Gegensatz zu den festen Korpern, noch nichts iiber die GroBe der Warmemenge. Diese hangt durchaus . von den gleichzeitigen Anderungen von Druck und Volumen ab.
Hinsichtlich der Zustandsanderung sind folgende Falle moglich:
1.  Das GefaB ist von unveranderlichem Rauminhalt.   Nur Temperatur und Druck konnen sich durch Zufuhr oder Entziehung von Warme andern.   v = konst.
2.  Das GefaB ist durch einen Kolben verschlossen, auf dem ein unveranderlicher Druck liegt,   so daB auch der Gasdruck sich nicht andern kann.   Dann nimmt bei der Erwarmung mit der Temperatur der Raum zu, bei der Abkiihlung ab.   p = konst.
Die Erwarmung in einem offenen GefaB gehort hierher.
3.  Der Rauminhalt wird wahrend der Erwarmung durch einen Kolben derart verandert, daB trotz der Warmezufuhr keine Tempe-ratarsteigerung eintritt. GemaB der Zustandsgleichung der Gase bleibt dann das Produkt pv unverandert, und zwar muB das Volumen, wie aus   dem   Spateren   hervorgeht,   bei  Warmezufuhr. vergroBert,   bei Warmeentziehung  verkleinert werden.    Isothermische Zustandsanderung.   T= konst. oder t = konst.
4.  Druck, Volumen und Temperatur konnen auch ohne gleich-zeitige Warmezufuhr oder -entziehung,   also   auf rein mechanischem Wege,   durch Zusammendriicken oder Auedehnen   geandert   werden. Diese   Zustandsanderung   ist   streng   genommen   nur   in   einem   fur Warme ganzlich undurchlassigen GefaB moglich.   Daher tragt sie den Namen ,,adiabatische Zustandsanderung".
5.  Druck und Volumen und mit ihnen die Temperatur andern sich unter Zufuhr oder Entziehung von Warme nach einem beliebigen Gesetz.    (Allgemeinster Fall der Zustandsanderung.)
19.  Zustandsanderung bei unveranderlicnem Rauminhalt.
In einem Raum von unveranderlicher GroBe, Fcbm, wird ein beliebiges Gas vom Druck p± und der absoluten Temperatur T± durch Mitteilung von Warme erhitzt. Zur Erhohung der Temperatur auf T2 ist fur jedes kg Gas die Warmesamt  zu Bertoi* Liohterfelde West, 1914, Verfahren und Ergebnisse der Prufung von stoffm.   I. u. II."werden.arme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
